© PLANT-MY-TREE' 
URKUNDE KLIMANEUTRALITÄT 


Hiermit wird bestätigt, dass 
Hurra Communications GmbH 


Lautenschlagerstraße 23a 
70173 Stuttgart 


in einem 3-Schritte-Programm (Vermeiden, Reduzieren, 
Kompensieren) das Ziel von Netto-Null-Emissionen für 


den Corporate Carbon Footprint 
in Scope 1 bis 3 
(nach GHG Protocol Standard) 


erreicht hat. 


Dafür wurde das Siegel „100% klimaneutral“ für den 
obengenannten Geltungsbereich für den Zeitraum 
von 03.08.2023 bis 02.08.2024 verliehen. 


Mülheim, 03.08.2023 | Ten 


Ort, Datum Climate Protection Officer 


Transparenter Umweltschutz ist wichtig. Das Qualitäts- PLANT-MY-TREE® 
managementsystem von PLANT-MY-TREE® wurde vom Hochstraße 1 
TÜV Rheinland nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziert. 45472 Mülheim 


www.plant-my-tree.de 
info@plant-my-tree.de 


